R EIERN 


| Dr. HENRYK KUNZEN 


artysta rzezbiarz, profesor Akad. Sztuk Pięknych i Szkoły Przemysłu Artystycznego w Krakowie, 
uczestnik prac strzeleckich i niepodległościowych w latach przedwojennych, oficer I Brygady Legjonów, 
podpułk.-lekarz W. P. w rezerwie, odznaczony odznaką „Za Wierną Służbę”, Krzyżem Walecznych 
i Krzyżem Legjonów, gorący szermierz idei Legjonowej, b. prezes Zw. Strzeleckiego i Zw. Legjonistów 


zmarł dnia 18 wrześmia 1928 r. w 57 roku życia. 


Pogrzeb odbędzie się w piątek dnia 21 b. m. o godzinie 3' po południu z kaplicy wojskowego szpitala 
okręgowego przy ul. Wrocławskiej na cmentarz rakowicki. 


Związek Legjonistów i Związek Strzelecki 


w Krakowie. 


Zakład pogrzebowy „Concordia* Jana Wolnego DRUKARNIA ZWIAZKOWA W KRAKOWIE | 


w Krakowie plac Szczepański L 2 


